
RADIO SUPERLA. — Modello 549 9 1549 Fono. - Rroduzione 1938-39 - Gamme: cc. (13.70.22,50), c. (13-52). m (200-600). 

I. (750-1950). - Media (requenza. 468 KHz. 
















































































































































































